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dr inz. arch. JERZY 


BARANOWSKI 


UKOCHANY MAZ 


EMERYTOWANY DLUGOLETNI PRACOWNIK 
WYDZIALU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ 


przeżywszy lat 76, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony 

Sw. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 15 lutego 2000 r. 

MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłym odprawiona zostanie w piątek 
dnia 25 lutego 2000 r. o godz. 13.40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, 


po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, 
„o czym zawiadamiaja pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA i RODZINA 


Prosimy o niesktadanie kondolencji. 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19. tel. 421-24-80 


